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ஆவணி 15 , துன்முகி , திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2047 


பகுதி II - பிரிவு 2 இன் இணைப்பு 
அரசாங்க அறிவிப்புகளின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள் 

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை 


னை 


அறிவிக்கைகள் 
( அரசாணை (நிலை) எண் 132 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (VI)த் துறை, 14 ஜூன் 2016.) 
1986 - ஆம் ஆண்டு குழந்தை தொழிலாளர் (தடை செய்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல் ) சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 61/1986 ) 
17 - ஆம் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டு , தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் 08 - 09 - 1993 ஆம் நாளிட்ட 
தமிழ்நாடு அரசிதழின் , பாகம் II , பிரிவு - 2 - ல் 971 முதல் 973 வரையிலான பக்கங்களில் ( ஆங்கிலத்தில் ) வெளியிடப்பட்ட தொழிலாளர் 
மற்றும் வேலைவாப்புத் துறையின் No . II(2 )LE/ 4261/ 93 ஆம் எண் அறிவிக்கையில் கீழ்க்காணும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தம் 
மேற்கூறிய அறிவிக்கையில் , 1 முதல் 13 வரையிலான தொடர் எண்களுக்கு எதிரே நெடும்பத்தி (1) மற்றும் (2) இல் உள்ள 
பதிவுகளுக்குப் பதிலாக , பின்வரும் பதிவுகள் முறையே அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அவையாவன: 

1 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநர் 
2 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார முதுநிலை கூடுதல் இயக்குநர் 
2ஏ . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார முதுநிலை கூடுதல் இயக்குநர் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டடத் தொழிலாளர்கள் . 
3 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர்கள் 
4 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர்கள் 
4ஏ . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் ( சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
4பி . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் ( சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
4சி . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் (பதிவு ) 
4டி . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் ( பயிற்சி மையம் ) 

தமிழ்நாடு மாநிலம் 
5 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் (சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 

முழுவதும் . 
5ஏ . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம் , திருச்சி . 
5பி . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் I, II, III (பயிற்சி மையம் ) 
6 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் (சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
6ஏ . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் ( சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
6பி . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம் , திருச்சி . 
7 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் 


[ 1 ] 


DTP -II - 2- ( 35 ) (T Sup ) - 1 


8 . 


தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர்கள் ) 


1948 - ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தின் 
( மத்தியச் சட்டம் 63/1948 ) 8ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த 
(1 ) உட்பிரிவின் கீழ் அவர்களுக்கு ஒதுக்ககீடு 
செய்யப்பட்டுள்ள உள்ளூர் எல்லைகள் . 


9 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர்கள் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ) 


10 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ) 


1996 - ஆம் ஆண்டு கட்டடம் மற்றும் ஏனைய 
கட்டடத் தொழிலாளர்கள் (வேலைவாய்ப்பை 
முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைமைகளும் ) சட்டத்தின் 
( மத்தியச் சட்டம் 27 /1996 ) 42 - ஆம் பிரிவைச் 
சேர்ந்த (3 ) உட்பிரிவின் கீழ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு 
செய்யப்பட்டுள்ள உள்ளூர் எல்லைகள் . 


11 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர்கள் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ) 


12 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் 

(நடமாடும் குழு ) 


13 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் 

( நடமாடும் குழு ) 


விருதுநகர் மாவட்டம் 


குமார் ஜெயந்த் , 
அரசு முதன்மைச் செயலாளர் , 


( தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி ( மொழி பெயர்ப்பு) த் துறை . 


[ அரசாணை (நிலை ) எண் 146 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (Jாத் துறை , 5 ஜூலை 2016 .) 
1948 - ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியச் சட்டம் ( மத்தியச் சட்டம் 11 /1948 ) 19 - ஆம் பிரிவை சார்ந்த (1 ) உட்பிரிவில் 
வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டும் , 31 - 05 - 2000 ஆம் நாளிட்ட தமிழ்நாடு அரசிதழின் , பாகம் II , பிரிவு - 2 - ல் 271 
ஆம் பக்கத்தில் ( ஆங்கிலத்தில் ) வெளியிடப்பட்ட தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாப்புத் துறையின் No . II (2 )/LE /573/2000 ஆம் எண் 
அறிவிக்கையை ரத்து செய்துவிட்டு அதற்கு பதிலாகவும் , தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் மேற்சொன்ன சட்டத்தின் செயல்நோக்கங்களுக்காக , 
கீழேயுள்ள விவர அட்டவணையின் (2 ) நெடும்பத்தியில் , குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்களை ஆய்வாளர்களாக நியமிப்பதுடன் , அவர்கள் 
தங்கள் அலுவல்களை ஆற்றவேண்டிய உள்ளூர் அதிகார எல்லைகளை (3 ) நெடும்பத்தியின் நிகரான பதிவுகளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 
இதனால் வரையறுக்கிறார் . 


விவர அட்டவணை 


அலுவலர்கள் 


உள்ளூர் எல்லைகள் 


தொடர் 
எண் . 


( 3) 


1 . மலைத்தோட்ட முதன்மை ஆய்வாளர் 

தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநர் 
3 . | 

தொழிலாளர் நல துணை ஆணையர் ( குறைந்த அளவு ஊதியம் ) 
4 . தொழிலாளர் நல துணை ஆணையர் (ஆய்வுகள்) , சென்னை 


தமிழ்நாடு மாநிலம் முழுவதும் 


5 . அனைத்து மண்டல தொழிலாளர் நல துணை ஆணையர்கள் 


1923 ஆம் ஆண்டு பணியாளர் இழப்பீட்டுச் சட்டம் 
(மத்தியச் சட்டம் 8/1923 ) பிரிவு 20 , (1 ) மற்றும் (2) 
உட்பிரிவுகளின் கீழ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு 
செய்யப்பட்டவாறான அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ட 
பகுதிகள் . 


6 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார முதுநிலை கூடுதல் இயக்குநர் 


3 | 


அலுவலர்கள் 


உள்ளூர் எல்லைகள் 


தொடர் 
எண் 
(1) 
7 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார முதுநிலை கூடுதல் இயக்குநர் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டடத் தொழிலாளர்கள் 
8 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர்கள் 
9 | தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இைைண இயக்குநர்கள் ( பதிவு ) 
10 . | தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் 

( சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் 
( சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர்கள் 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் 
( பயிற்சி மையம் ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் 
( சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் , 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம் , 

திருச்சி . 
16 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் I, II , III 

(பயிற்சி மையம் ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் 
( சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் 

( சோதனை மற்றும் பாதுகாப்பு ) 
19 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர் , 

தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் அலவலகம் , 
திருச்சி . 


தமிழ்நாடு மாநிலம் முழுவதும் 


20 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் 
21 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர்கள் 


1948ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 
( மத்தியச் சட்டம் 63/1948 ) 8ஆம் பிரிவின் (1) 
உட்பிரிவு கீழ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
உள்ளூர் அதிகார எல்லைகள் . 


22 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர்கள் 

( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ) 
23 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர்கள் 

கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ) 
தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர்கள் 
( கட்டடம் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள்) 


1996ஆம் ஆண்டு கட்டடம் மற்றும் ஏனைய 
கட்டடத் தொழிலாளர்கள் (வேலைவாய்ப்பை 
முறைப்படுத்துதலும் பணி நிலைமைகளும் ) 
சட்டத்தின் (மத்திய சட்டம் 27/1996 ) 42ஆம் 
பிரிவைச் சேர்ந்த ( 3 ) உட்பிரிவின் கீழ் 
அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உள்ளூர் 
அதிகார எல்லைகள் . 


விருதுநகர் மாவட்டம் 


25 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார கூடுதல் இயக்குநர் 

(நடமாடும் குழு ) 
26 . தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார துணை இயக்குநர் 

(நடமாடும் குழு ) 
27 . மலைத்தோட்ட ஆய்வாளர்கள் 


ம 


1951ஆம் ஆண்டு மலைத் தோட்டத் 
தொழிலாளர் சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 69 / 
1951 ) கீழ் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உள்ளூர் 
அதிகார எல்லைகள் . 


அலுவலர்கள் 


உள்ளூர் எல்லைகள் 


தொடர் 
எண் 


(1) 


28 . தொழிலாளர் பெண் ஆய்வாளர் , சென்னை . 


29 . 


செட் 


தொழிலாளர் பெண் ஆய்வாளர் , கோயம்புத்தூர் 
30 . தொழிலாளர் பெண் ஆய்வாளர் , திருநெல்வேலி 


தொழிலாளர் ஆய்வாளர்கள் . 
தொழிலாளர் துணை ஆய்வாளர்கள் 
தொழிலாளர் உதவி ஆய்வாளர்கள் 


சென்னை , வேலூர் , திருவண்ணாமலை , காஞ்சிபுரம் 
மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் . 
கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள் 
திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி , கன்னியாகுமரி மற்றும் 
விருதுநகர் மாவட்டங்கள் 
2009ஆம் ஆண்டு சட்டப்படிக்கான எடை 
அளவைகள் சட்டம் (மத்தியச் சட்டம் 1/ 2010 ) 
இன்படி அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உள்ளூர் 
அதிகார எல்லைகள் . 
சம்மந்தப்பட்ட சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் . 


34 . வளர்ச்சி ஆணையர்கள் , சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் , 

தமிழ்நாடு . 


பெ . அமுதா, 
அரசு செயலாளர் . 


(தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி ( மொழி பெயர்ப்புத் துறை . 


அறிவிக்கை - 


[ அரசாணை (நிலை) எண் . 151 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016 .) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் ( தமிழ்நாடு சட்டம் 33 /1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு 
மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1 ) படிவம் - | - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 2 ) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன : 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


" . 


( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக , பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


" படிவம் - IV ) 
( 11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


மதம் 


சாதி வகை 


வகை 


தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் 
எண் . தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு பதிவெண் 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - || 


[ அரசாணை (நிலை ) எண் . 151 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11) த் துறை, 12 ஜூலை 2016. ) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 33 /1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு முறைசாரா ஓட்டுநர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1 ) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . தொழிலாளர் பெயர் : " என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 

( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 
( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் ; 

வகுப்பினர் 
( 2) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
( 3) படிவம் -IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் - IV 
( 11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


மதம் 


சாதி வகை 


வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் 
எண் . தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - III 


[ அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2007ஆம் ஆண்டு வீட்டுப் பணியாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் 
பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - | - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் ; 
வகுப்பினர் 


(2) படிவம் -II - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

(b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் : ; 
வகுப்பினர் 


( 3 ) படிவம் -IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


காப்பளப்பட வேண்டும். அவையாவன - 
10ஆம் பகுதியைக் காண்க 


"படிவம் -IV 
( 11(4 ) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


தொடர் 
எண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


பதிவு 
செய்த நாள் 


நிறுவனத்தின் 
பெயர் மற்றும் முகவரி 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - IV 
( அரசாணை (நிலை ) எண் . 151, தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11 )த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் ( தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு சலவைத்தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 

(1) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் : ; 

வகுப்பினர் 
( 2 ) படிவம் -|| - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்: " என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


( 3 ) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


" படிவம் - IV 
( 11 (4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


தொடர் 
எண் 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - V 
[ அரசாணை (நிலை) எண் . 151, தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 33/ 1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு முடி திருத்துவோர் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 

(1) படிவம் - |- இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1. தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


(2) படிவம் - II- இல் " அடையாள அட்டை" என்ற தலைப்பின் கீழ் " 1 . பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3 ) படிவம் -IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் -IV 
( 11(4 ) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


தொடர் 
எண் 


மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் பாலினம் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - VI 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் . 151 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016 .) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் ( தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு தையல் கலைஞர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் -| - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

(b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட | பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர்:" ; 
( 2 ) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் " 1 . பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
வகுப்பினர்: ; 


( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் -IV 
(11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


மதம் 


சாதி வகை 


வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் 
எண் 

தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - VII 
( அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/ 1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு கைவினைக் கலைஞர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் 
பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - | - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 2) படிவம் - II - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்:" என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட | பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேண்டும் . அவையாவன: 


ஒருபெயர்" என்ற இனத்திற்கும் 


" படிவம் -IV 
(11(4 )ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி வகை 


தொடர் 
எண் 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 

(8) 


( 9) 


10 ) 


அறிவிக்கை - VIII 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
( தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு பனைமரத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1) படிவம் -| - இல் "பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1. தொழிலாளர் பெயர் :" என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
(2 ) படிவம் -|| - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்:" , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


" படிவம் - IV 
( 11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் 
எண் 

தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

(சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - IX 
[ அரசாணை (நிலை) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016. ) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெசவாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு 
மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - |- இல் "பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
(2) படிவம் -II- இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1. பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


( 3 ) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் - IV 
(11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


தொடர் 
எண் 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி வகை 


வகை 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 

(8) 


(9) 


அறிவிக்கை - X 
[ அரசாணை (நிலை) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016. ) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
( தமிழ்நாடு சட்டம் 33 /1982) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு காலணி மற்றும் தோல்பொருட்கள் தயாரிப்பு மற்றும் தோல் பதனிடும் 
தொழிற்சாலைத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1 ) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 

( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 
( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர்:"; 

வகுப்பினர் 
( 2) படிவம் - II - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


12 


" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 


பழங்குடியினர் 


மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 


பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 


ஏனைய 
வகுப்பினர் 


! 


( 3 ) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


" படிவம் - IV 
(11(4 )ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி 


வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் 
எண் தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 

( 8) 


( 0 


(9) 


அறிவிக்கை - XI 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016. ) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு ஓவியர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் 
திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - |- இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
(2 ) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3 ) படிவம் -IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன : 


13 


" படிவம் -IV 
(11(4 ) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 
தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் மதம்சாதி வகை நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
எண் தொழிலாளரின் 

பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 
பெயர் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


வகை 


பதிவெண் 


அறிவிக்கை - XII 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/ 1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு பொற்கொல்லர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் 
பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 2) படிவம் - ||- இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் | மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


" படிவம் - IV 
(11(4 )ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


தொடர் 
எண் 


மதம் 


சாதி வகை 


வகை 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

(சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


(2 ) 
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அறிவிக்கை - XIII 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016 .) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) 
சட்டத்தின் (தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் , 
ஆலோசனைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2006ஆம் ஆண்டு மட்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு 
மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - | - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 2 ) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் "1 . பெயர்:" , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


( 3 ) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன : 


"படிவம் - IV 
(11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் 
எண் தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

(சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக) 


அறிவிக்கை - XIV 
[ அரசாணை (நிலை) எண் 151 தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( 11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016 .) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
( தமிழ்நாடு சட்டம் 33 /1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்தபின்னர் , தமிழ்நாடு 2010ஆம் ஆண்டு விசைத்தறி நெசவாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 

திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1 ) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன : 


10 படிவம்-|- இல் "பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்" என்ற தலைப்பின் கீழ் 
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" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
(2 ) படிவம் - II - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 
வகுப்பினர் 


( 3 ) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் - IV 
( 11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


பாலினம் 


மதம் 


சாதி 


வகை 


பதிவெண் 


தொடர் உடலுழைப்புத் 
எண் தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - XV 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் . 151 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11 ) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
(தமிழ்நாடு சட்டம் 33/1982 ) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் , தமிழ்நாடு 2010ஆம் ஆண்டு தெருவோர சிறுவியாபாரம் மற்றும் கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் 
தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில், 
(1) படிவம் - I - இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர்:"; 

வகுப்பினர் 
(2 ) படிவம் - ||- இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
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"1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் 
வகுப்பினர் 


மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 


பிற்படுத்தப்பட்ட 
வகுப்பினர் 


ஏனைய 
வகுப்பினர் 


( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 


"படிவம் - IV 
(11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 


தொடர் 
எண் . 


பாலினம் | 

மதம் 


சாதி வகை 


பதிவெண் 


உடலுழைப்புத் 
தொழிலாளரின் 

பெயர் 


நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 
அதனைக் குறிப்பிடுக ) 


அறிவிக்கை - XVII 
[ அரசாணை (நிலை ) எண் . 151 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு (11) த் துறை , 12 ஜூலை 2016.) 
தமிழ்நாடு 1982 ஆம் ஆண்டு உடலுழைப்பு தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பினை முறைப்படுத்தலும் பணி நிலைகளும் ) சட்டத்தின் 
( தமிழ்நாடு சட்டம் 33 /1982) 4 - ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , ஆலோசனைக் 
குழுவுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் , தமிழ்நாடு 2015ஆம் ஆண்டு உணவு சமைக்கும் தொழிலாளர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நலத்திட்டத்தில் பின்வரும் திருத்தங்களை இதனால் செய்கிறார் . 


திருத்தங்கள் 
மேற்சொன்ன திட்டத்தில் , 
(1) படிவம் - I- இல் " பதிவு செய்வதற்கான விண்ண ப்பம் " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1. தொழிலாளர் பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் 
பதிலாக பின்வருபவை அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
"1 (a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
(d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
(2 ) படிவம் - || - இல் " அடையாள அட்டை " என்ற தலைப்பின் கீழ் வரும் "1 . பெயர்: , என்ற இனத்திற்குப் பதிலாக பின்வருபவை 
அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
" 1 ( a ) தொழிலாளரின் பெயர் : 

( b ) பாலினம் 
( c ) மதம் 
( d ) இனம் 
( e ) வகை 

தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏனைய 
வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 

வகுப்பினர் 
( 3) படிவம் - IV - க்குப் பதிலாக பின்வரும் படிவம் அமைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் . அவையாவன: 
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வகை 


" படிவம் - IV 
( 11(4) ஆம் பகுதியைக் காண்க ) 

உறுப்பினர் பதிவேடு 
தொடர் உடலுழைப்புத் பாலினம் மதம்சாதி வகை நிறுவனத்தின் 

பதிவு 
எண் . தொழிலாளரின் 

பெயர் மற்றும் முகவரி செய்த நாள் 
பெயர் 

( சுயதொழில் 
செய்பவராயினும் 

அதனைக் குறிப்பிடுக ) 
(1) (2) ( 3) (4 (5 ) ( 6) 


பதிவெண் 


( 9 ) 


பெ . அமுதா , 
அரசு செயலாளர் . 


( தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி ( மொழி பெயர்ப்புத் துறை . 


[ அரசாணை ( 2D ) எண் . 24 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு ( J1 ) த் துறை , 14 ஜூலை 2016 .) 
1948 ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் (மத்திய சட்டம் 11 /1948 ) 3ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியிலும் , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த ( 2) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக்கொண்டு 
வெளியிடக் கருதியுள்ள கீழ்க்காணும் அறிவிக்கையின் வரைவு , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியில் கோரியுள்ளவாறு , அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அனைவரின் தகவலுக்காக இதனால் வெளியிடப்படுகிறது . 

2 . இந்த அறிவிக்கை , தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து இரண்டு திங்கள் கால அளவு முடிவடையும் 
நாளன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுமென்றும் , அது தொடர்பாக , மேற்சொன்ன கால அளவான 
இரண்டு மாதங்கள் முடிவடைவதற்கு முன்னர் , எவரிடமிருந்தேனும் வரப்பெறுகிற மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை தமிழ்நாடு அரசால் 
பரிசீலிக்கப்படுமென்றும் , இதனால் அறிவிக்கப்படுகிறது . மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை ஏதேனுமிருப்பின் , அவற்றை , சென்னை 
600 006 - இல் உள்ள தொழிலாளர் நல ஆணையாளர் மூலம் அரசு செயலாளர் , தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை , 
தலைமைச் செயலகம் , சென்னை - 600 009 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் . 

வரைவு அறிவிக்கை 
1948ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 11/1948 ) 3ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியிலும் , 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (2 ) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டும் , 23 - 01 - 2013 ஆம் நாளிட்ட 
தமிழ்நாடு அரசிதழின் பாகம் II - பிரிவு - 2 இல் 63 , 64 ஆகிய பக்கங்களில் (ஆங்கிலத்தில் ) வெளியிடப்பட்ட II(2)/LE/ 99/ 2013ஆம் 
எண்ணுள்ள தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அறிவிக்கையை இரத்து செய்துவிட்டு அதற்குப் பதிலாகவும் , தமிழ்நாட்டு 
ஆளுநர் அவர்கள் , கீழேயுள்ள விவர அட்டவணையின் (2 ) நெடும்பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அச்சகத் தொழிலில் 
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள தொழிலாளர் வகையினருக்கு வழங்கத்தக்க குறைத்த அளவு ஊதிய வீதங்களை, அந்த விவர அட்டவணையின் 
( 3) நெடும்பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு இதனால் திருத்தியமைக்கிறார் . 

விவர அட்டவணை 
அச்சகத் தொழிலில் வேலைவாய்ப்பு 


(i) 


பணியாளர்களின் 

குறைந்தளவு அடிப்படை ஊதிய வீதங்கள் 
வகைகள் 

( ரூபாயில் மாதமொன்றுக்கு ) 

( 2) 
மண்ட லம் - A மண்ட லம் - B 

மண்ட லம் - C 
ரூ . காசு ரூ . காசு 

ரூ . காசு 
(ii ) 

( ii ) 
தொகுதி - 

5260 .00 5015 .00 

4913 . 00 
கணக்காளர் , முதலாள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் 
தொகுதி - || 

5119. 00 4883. 00 

4762 . 00 
எழுத்தர் , காசாளர் , தட்டச்சர் , சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் , நேரக்காப்பாளர் , 
மோனோ - ஆபரேட்டர் , மோனோ - காஸ்டர் , லைன் - ஆபரேட்டர் , 
மறுதோன்றி அச்சிடுபவர் , கலைஞர் , கேமராமேன் , அச்சு பதிப்பவர் 
மற்றும் தானியங்கி இயந்திரத்தை இயக்குபவர் . 
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பணியாளர்களின் 

வகைகள் 


குறைந்தளவு அடிப்படை ஊதிய வீதங்கள் ரூபாயில் 

( மாதமொன்றுக்கு ) 


(2) 


மண்ட லம் - A 
ரூ . காசு 

(i ) 


மண்ட லம் - B 
ரூ . காசு 

( ii ) 


மண்ட லம் - C ) 

ரூ . காசு 


( ii ) 


4979.00 


4742. 00 


4629. 00 


தொகுதி - III 
எழுத்துபிழை சரிசெய்பவர் , உருளை மிதியச்சு இயந்திரத்தை 
இயக்குபவர் , பிளேட் மேக்கர் , மின் கம்மியர் , அச்சு கோப்பவர் , 
கட்டுநர் , கோடு வரைபவர் , கிரைண்டர் மற்றும் ஃபீடர் . 


தொகுதி - IV 


4790. 00 


4543. 00 


4516 . 00 


வீலர் , உதவியாளர் , அலுவலக வேலையாள் ஏவலாள் , காவலாள் 
சிப்பம் செய்பவர் மற்றும் தொழில் பழகுநர் . 


விளக்கங்கள் : 


(1) மண்டலங்களின் வகைப்பாடுகள் - A , B மற்றும் C ஆகிய மண்டலங்கள் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும் . 


( i ) மண்டலம் - A : அனைத்து மாநகராட்சிகள் மற்றும் சிறப்புநிலை நகராட்சிகள் 


( ii) மண்டலம் - B : சிறப்பு நிலை நகராட்சிகளைத்தவிர ஏனைய அனைத்து நகராட்சிகள் 

(ii) மண்டலம் - C : மண்டலம் - A மற்றும் மண்டலம் - B ஆகியவற்றை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நீங்கலாக ஏனைய அனைத்துப் 
பகுதிகள் 


( 2 ) அகவிலைப்படி: மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தளவு ஊதியங்களுடன் தொழிலாளர்களுக்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 
அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் . 


(i ) அகவிலைப்படியானது , 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான சென்னை மாநகர நுகர்வோர் சராசரி விலைக்குறியீட்டு எண்ணுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது (அதாவது 2001 ஆம் ஆண்டில் 100 புள்ளிகள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது கணக்கிடப்பட்ட 
161 புள்ளிகள்) . 161 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயரும் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் அகவிலைப்படி , திங்கள் ஒன்றுக்கு ரூ . 28 .00 ( ரூபாய் 
இருபத்தெட்டு மட்டும் ) கூடுதலாக அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் . 

(ii ) முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான அதாவது ஜனவரியிலிருந்து டிசம்பர் வரையிலான நுகர்வோர் சராசரி விலைக்குறியீட்டினை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு , ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் முதல் நாளிலிருந்து அகவிலைப்படி கணக்கிடப்பட வேண்டும் . 


( iii ) முந்தைய ஆண்டிற்கான நுகர்வோர் சராசரி விலைக் குறியீட்டு எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதல் கணக்கீடு , 
இந்த அறிவிக்கை தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து செயலுக்கு வரும் . 


( 3) பணியின் தன்மை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது , ஆண் மற்றும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 
எவ்வித வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது . 


(4) நாள் ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு , மாதாந்திர ஊதியத்தை 26ஆல் வகுக்க வேண்டும் . 

(5 ) தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ஊதியங்கள் , இங்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தளவு ஊதியங்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக 
இருக்குமிடங்களில் அதே ஊதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும் . 


பி . அமுதா, 


அரசு செயலாளர் , 


( தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி , ( மொழிபெயர்ப்புத் துறை . 


[ அரசாணை (2D ) எண் 25 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ( J1) த் துறை , 14 ஜூலை 2016. ) 
1948 ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் (மத்திய சட்டம் 11/1948) 3ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியிலும் , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (2 ) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டு , 
வெளியிடக் கருதியுள்ள அறிவிக்கையின் வரைவு , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் (b ) பகுதியில் 
கோரியுள்ளவாறு , அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அனைவரின் தகவலுக்காக இதனால் வெளியிடப்படுகிறது . 
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2 . இந்த அறிவிக்கை , தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து இரண்டு திங்கள் கால அளவு முடிவடையும் 
நாளன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுமென்றும் , அது தொடர்பாக , மேற்சொன்ன கால அளவான 
இரண்டு மாதங்கள் முடிவடைவதற்கு முன்னர் , எவரிடமிருந்தேனும் வரப்பெறுகிற மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை தமிழ்நாடு அரசால் 
பரிசீலிக்கப்படுமென்றும் , இதனால் அறிவிக்கப்படுகிறது . மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை ஏதேனுமிருப்பின் , அவற்றை , 
சென்னை - 600 006 - இல் உள்ள தொழிலாளர் நல ஆணையாளர் மூலம் அரசு முதன்மைச் செயலாளர் , தொழிலாளர் மற்றும் 
வேலைவாய்ப்புத் துறை , தலைமைச் செயலகம் , சென்னை - 600 009 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் . 


வரைவு அறிவிக்கை 


1948 ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 11 /1948) 3ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியிலும் , 5ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (2 ) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டும் , 21 - 11 - 2012 ஆம் நாளிட்ட 
தமிழ்நாடு அரசிதழின் பாகம் II , பிரிவு - 2 இல் 673 முதல் 674 வரையிலான பக்கங்களில் ( ஆங்கிலத்தில் ) வெளியிடப்பட்ட 
II (2)/ தொ . வே . வா /784 /2012ஆம் எண்ணுள்ள தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அறிவிக்கையை ரத்து செய்துவிட்டு அதற்குப் 
பதிலாகவும் , தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பந்தல் அமைக்கும் பணியில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள , கீழேயுள்ள 
விவர அட்டவணையின் (2) நெடும்பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொழிலாளர் வகையினருக்கு , அந்த அட்டவணையின் ( 3) நெடும்பத்தியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வழங்கத்தக்க குறைந்த அளவு ஊதிய வீதங்களை , இதனால் திருத்தியமைக்கிறார் . 


விவர அட்டவணை 
பந்தல் அமைக்கும் தொழிலில் வேலைவாய்ப்பு 


தொடர் 
எண் 


தொழிலாளர்களின் 

வகை 


நாளொன்றுக்கான குறைந்தளவு அடிப்படை ஊதியங்கள் 


மண்டலம் 


மண்டலம் 


மண்டலம் 

C 


மண்டலம் 

D 


AL 


ரூ . காசு 


ரூ . காசு 


ரூ . காசு 


ரூ . காசு 


- 


மேற்பார்வையாளர் 


386 . 50 


343. 00 


281 . 00 


250 . 00 


பள்ளம் தோண்டுபவர் , கம்பு நடுபவர் 


374. 00 


312 . 00 


268 . 50 


237 . 50 


ஸ் 


கூரை வேய்பவர் 


361 .50 


293 .50 


256 .00 


225 .00 


கூரை/ கல்நார் கண்ணாடி லைட்ரூப் அமைப்பவர் 


349. 00 


287 .00 


250.00 


213 .00 


ம் 


அலங்காரத் துணி கட்டுபவர் 


349. 00 


287 . 00 


250 . 00 


213. 00 


ம் 


மலர் அலங்காரம் செய்பவர் அலங்காரம் செய்பவர் 


337 . 00 


281. 00 


237 . 50 


206 . 50 


- 


வளைவு ( ஆர்ச்) அமைப்பவர் 


324.50 


275 .00 


231 .50 


200 . 50 


சாமியானா நடுபவர் 


312 . 00 


262 . 50 


225 . 00 


194 . 00 


தென்னை ஓலை பின்னுபவர் 


299 .50 


250 . 00 


219 . 00 


188 . 00 


கூரை அகற்றுபவர் 


287 . 00 


237 .50 


213 . 00 


182 . 00 


* 


பந்தல் பொருட்களை கொண்டுச்செல்பவர் 


275. 00 


231 .50 


200 .50 


175. 50 


262 . 50 


225 .00 


194. 00 


169.50 


மைக் செட்டு சீரியல் செட்டு இயக்குபவர் , 
மின்உற்பத்தி சாதனத்தை இயக்குபவர் 


* 


கூரை கொண்டு செல்பவர் மற்றும் ஒப்படைப்பவர் 


250 . 00 


219 . 00 


188 . 00 


163. 00 


* 


காவலாள் 


250 . 00 


219 .00 


188 .00 


163. 00 
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விளக்கங்கள் : 
( 1) மண்டலங்களின் வகைப்பாடுகள் : - மண்டலங்கள் A , B , C மற்றும் D பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும் . 

மண்டலம் - A : மாநகராட்சிகள் 
மண்டலம் - B : நகராட்சிகள் 
மண்டலம் - C : பேரூராட்சிகள் 
மண்டலம் - D : கிராமங்கள் 
(2) அகவிலைப்படி : மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தளவு அடிப்படை ஊதியங்களுடன் தொழிலாளர்களுக்கு கீழே 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் : 

(i ) அகவிலைப்படியானது , 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான சென்னை மாநகர நுகர்வோர் சராசரி விலைக்குறியீட்டு எண்ணுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது ( அதாவது 2001 ஆம் ஆண்டில் 100 புள்ளிகள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது கணக்கிடப்பட்ட 
161 புள்ளிகள்) . 161 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயரும் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் அகவிலைப்படி நாளொன்றுக்கு ரூ .1.00 ( ஒரு ரூபாய் மட்டும் ) 
கூடுதலாக அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் . 

(ii ) முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான ( அதாவது ஜனவரியிலிருந்து டிசம்பர் வரை) சராசரி விலைக்குறியீட்டினை அடிப்படையாகக் 
கொண்டு , ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் முதல் நாளிலிருந்து அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படவேண்டும் . 

(ii) பணியின் தன்மை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது , ஆண் மற்றும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 
எவ்வித வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது . 

(4 ) மாதாந்திர ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு நாள் ஊதியத்தை 30ஆல் பெருக்க வேண்டும் . 
( 5) தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ஊதியங்கள் , இங்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தளவு ஊதியங்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக 
இருக்குமிடங்களிளெல்லாம் அதே ஊதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும் . 


பி . அமுதா, 
அரசு செயலாளர் . 


( தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி , (மொழிபெயர்ப்புத் துறை . 


[ அரசாணை ( 2D ) எண் 28 , தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ( J1 ) த் துறை, 22 ஜூலை 2016 .) 


1948 ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் (மத்தியச் சட்டம் 11 /1948) 3 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
(b ) பகுதியிலும் , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (2 ) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டு 
வெளியிடக் கருதியுள்ள கீழ்க்காணும் அறிவிக்கையின் வரைவு , மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 5 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியில் கோரியுள்ளவாறு , அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அனைவரின் தகவலுக்காக இதனால் வெளியிடப்படுகிறது . 


2 . இந்த அறிவிக்கை , தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து இரண்டு திங்கள் கால அளவு முடிவடையும் 
நாளன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுமென்றும் , அது தொடர்பாக , மேற்சொன்ன கால அளவான 
இரண்டு மாதங்கள் முடிவடைவதற்கு முன்னர் , எவரிடமிருந்தேனும் வரப்பெறுகிற மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை தமிழ்நாடு அரசால் 
பரிசீலிக்கப்படுமென்றும் , இதனால் அறிவிக்கப்படுகிறது . மறுப்புரை அல்லது கருத்துரை ஏதேனுமிருப்பின் , அவற்றை , சென்னை 
600 006 - இல் உள்ள தொழிலாளர் நல ஆணையாளர் மூலம் அரசு செயலாளர் , தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை, 
தலைமைச் செயலகம் , சென்னை - 600 009 என்ற முகவரிக்கும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் . 


வரைவு அறிவிக்கை 


1948 ஆம் ஆண்டு குறைந்த அளவு ஊதியங்கள் சட்டத்தின் ( மத்தியச் சட்டம் 11 / 1948) 3 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (1 ) உட்பிரிவின் 
( b ) பகுதியிலும் , 5 ஆம் பிரிவைச் சேர்ந்த (2 ) உட்பிரிவிலும் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைக் கொண்டும் , 24 - 04 - 2013 ஆம் 288 
ஆகிய பக்கங்களில் ( ஆங்கிலத்தில்) வெளியிடப்பட்ட II(2)/LE/ 330/ 2013 ஆம் எண்ணுள்ள தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை 
அறிவிக்கையை ரத்து செய்துவிட்டு அதற்குப் பதிலாகவும் , தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள் , கீழேயுள்ள விவர அட்டவணையின் (2) 
நெடும்பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அடுமனைகள் மற்றம் பிஸ்கெட் தயாரிப்புத்தொழிலில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள 
தொழிலாளர் வகையினருக்கு வழங்கத்தக்க குறைத்த அளவு ஊதிய வீதங்களை , அந்த விவர அட்டவணையின் (3) நெடும்பத்தியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு இதனால் திருத்தியமைக்கிறார் . 
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விவர அட்டவணை 
அடுமனைகள் மற்றும் பிஸ்கெட் தயாரிப்புத்தொழிலில் வேலைவாய்ப்பு 


பணியாளர்களின் வகைகள் 


தொடர் 
எண் . 


குறைந்தளவு அடிப்படை ஊதிய வீதங்கள் 

( ரூபாயில்) 


( 2) 


- 


ஸ் 


6654. 00 மாதமொன்றுக்கு 
6319.00 மாதமொன்றுக்கு 
5896.00 மாதமொன்றுக்கு 
5896.00 மாதமொன்றுக்கு 
5896. 00 மாதமொன்றுக்கு 
5787 .00 மாதமொன்றுக்கு 
5787 . 00 மாதமொன்றுக்கு 
5505 .00 மாதமொன்றுக்கு 


ம்ம் 


ம் 


- 


222 .00 நாளொன்றுக்கு 


- 


208.50 நாளொன்றுக்கு 


1 . பொது வகைப்பாடுகள் : 

மேலாளர் 
உதவி மேலாளர் 
காசாளர் / எழுத்தர் 
தட்டச்சர் 
விற்பனையாளர் 
பண்டக சாலை உதவியாளர் 
ஓட்டுநர் 

காவலாள் / ஏவலாள் 
1 . ஏனைய பொது வகைப்பாடுகள் : 
உயரளவு பயிற்சி பெற்றவர்கள் 

அடுமனை மேலாள் 
ஏதேனும் பிற உயரளவு பயிற்சி பெற்ற வகையினர் 
பயிற்சி பெற்றவர்கள் : 
மேற்பார்வையாளர் 
தலைமை அடுமனையாளர் 
மேற்சொன்னவற்றின் கீழ் இடம் பெறாத ஏதேனும் பிற பயிற்சி 

பெற்ற வகையினர் 
ஓரளவு பயிற்சி பெற்றவர்கள் 

அடுமனையாளர் 
அடுப்பை பராமரிப்பவர் 
மேசைப்பணியாளர் 
மாவு தயாரிப்பவர் 
பன்னை வட்டமாக்குபவர் 
ரொட்டி வார்ப்பவர் 
மேற்சொன்னவற்றின் கீழ் இடம் பெறாத ஏதேனும் ஓரளவு பயிற்சி ) 

பெற்ற வகையினர் . 
பயிற்சி பெறாதவர்கள் 

உதவி அடுமனையாளர் 
உதவி செய்பவர்/உதவியாளர்கள் 
அனைத்து வகையைச் சேர்ந்த தூய்மை செய்பவர் 
அனைத்து வகையைச் சேர்ந்த உதவியாளர் 
மேற்சொன்னவற்றின் கீழ் இடம் பெறாத ஏதேனும் பிற பயிற்சி 

பெறாத வகையினர் 
விளக்கங்கள் : 


- 


197 .00 நாளொன்றுக்கு 


ம்ம் 


183 .50 நாளொன்றுக்கு 


(1) அகவிலைப்படி : மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தளவு ஊதியங்களுடன் தொழிலாளர்களுக்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 
அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் . 
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(i ) அகவிலைப்படியானது , 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான சென்னை மாநகர நுகர்வோர் சராசரி விலைக்குறியீட்டு எண்ணுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது ( அதாவது 2001 ஆம் ஆண்டில் 100 புள்ளிகள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது கணக்கிடப்பட்ட 
475 புள்ளிகள்) . 475 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயரும் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் அகவிலைப்படி , திங்கள் ஒன்றுக்கு ரூ .1.10 ( ஒரு ரூபாய் 
பத்து காசுகள் மட்டும் ) கூடுதலாக அகவிலைப்படி வழங்கப்பட வேண்டும் . 

( ii ) முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான அதாவது ஜனவரியிலிருந்து டிசம்பர் வரையிலான சராசரி விலைக்குறியீட்டினை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு , ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் முதல் நாளிலிருந்து அகவிலைப்படி கணக்கிடப்பட வேண்டும் . 

(ii ) முந்தைய ஆண்டிற்கான நுகர்வோர் சராசரி விலைக் குறியீட்டு எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதல் கணக்கீடு , 
இந்த அறிவிக்கை தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்படும் நாளிலிருந்து செயலுக்கு வரும் . 
( 2) (i) நாள் ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு , மாதாந்திர ஊதியத்தை 26 ஆல் வகுக்க வேண்டும் . 

( ii ) மாதாந்திர ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு நாள் ஊதியத்தை 30 ஆல் பெருக்க வேண்டும் . 
( 3) பணியின் தன்மை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது , ஆண் மற்றும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தில் 
எவ்வித வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது . 

(4 ) தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ஊதியங்கள் , இங்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தளவு ஊதியங்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக 
இருக்குமிடங்களில் அதே ஊதியம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட வேண்டும் . 


பி . அமுதா , 
அரசு செயலாளர். 


( தமிழாக்கம் ) 


ந . அருள் , 

இயக்குநர் , 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
செய்தி , ( மொழிபெயர்ப்புத் துறை . 


தமிழ்நாடு அரசுக்காக சென்னை எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத் துறை இயக்குநரால் 

அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது . 


